Profi Cutter 1 


Exaktes Abschneiden von Bowdenzügen. 
« gehärtete Klingen aus Edelstahl 

« gummierte Griffe 

« arretierbar 

« für Innenzüge und Außenhüllen 


#292 65001 VE = 12/60 Stück 


Schonhammer 


* Härte 90 - 95 A 

« gummierter Griff 

« rückschlagfrei durch Sandfüllung 
(Bahnbeschleuniger) 

° Gewicht: 520 g 


#292 68501 VE = 12/48 Stück 


Maßband 


« feststellbar 
« selbstaufrollend 
- Länge: 300 cm 


# 292 673 01 
VE = 20/120 Stück 


Gewindeschneider für Rahmen 


Anwendung, z. B. Abmessung 
#292 74001  Stellschraubengewinde M3 x 0,5 
#292 742 01 _ Cantilever-Bremssockel M6 x 1,0 


VE = 20/100 Stück 


Magnetschale 1 


« starker Haltemagnet 
« 150 mm ®, 40 mm Rand 


# 292 708 01 
VE = 5/40 Stück 


Magnetschale 2 


« starker Haltemagnet 
« 1L/B/T: 240 mm / 140 mm / 40 mm 


# 292 709 01 
VE = 5/40 Stück 
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Precise cutting of bowden cables. 
« hardened stainless steel blades 
° rubber-lined handles 

° lock lever 

° bowden cables 


#292 65001 Unit = 12/60 piece 


Soft Face Hammer 


« hardness 90 - 95 A 

« rubber-lined handle 

« recoilless due to steel shot-filling 
« weight: 520 g 


#292 685 01 Unit = 12/48 pieces 


Measuring Tape 
« lockable 

- self-roll-up 

« length: 300 cm 


# 292 673 01 
Unit = 20/120 pieces 


Frame Taps 

Use, e. Q. 
#292 740 01 internal thread 
#292 74201 _ cantilever socket 


Unit = 20/100 pieces 


Magnetic Collector 1 


° strong permanent magnet 
« 150 mm 9, 40 mm depth 


# 292 708 01 
Unit = 5/40 pieces 


Magnetic Collector 2 


° strong permanent magnet 
- L/Ww/D: 240 mm / 140 mm / 40 mm 


# 292 709 01 
Unit = 5/40 pieces 


Size 
M3 x 0.5 
M6 x 1.0 


Werkzeuge tools 
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